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DEL GRUPPO /LF 


NOVA RADIO - Mod. G 2 - Funziona con gruppo P8. Media frequenza 465 kc. Funziona con valvole riralock. Tensione 

anodica massima 155 volt; corrente anodica massima 48 mA. 




